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सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ५, अंक - १३ ] 


गुरुवार , मार्च १० , २०१६ / फाल्गुन २० , शके १९३७ 


[ पृष्ठे २० 


असाधारण क्रमांक १३ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


वाचले. - महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ अंतर्गत महाराष्ट्र नगरपरिषदा आणि नगरपंचायती 
( नामनिर्देशित सदस्यांची अर्हता व नियुक्ती करण्याची पद्धत ) नियम, २०१० चे नियम ६ नुसार . 

आदेश 


क्रमांक पालिका -३/ कावि - ६० / २०१६ . - महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ अंतर्गत महाराष्ट्र नगरपरिषदा 
आणि नगरपंचायती (नामनिर्देशित सदस्यांची अर्हता व नियुक्ती करण्याची पद्धत) नियम, २०१० चे नियम ६ अन्वये जिल्हाधिकारी यांना प्रदान केलेल्या 
अधिकारानुसार नगरपालिकेत नियुक्त केलेल्या नामनिर्देशित सदस्याचे नाव महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करणेत येत आहे . 

मी, रूबल अग्रवाल , जिल्हाधिकारी, जळगाव मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये या प्रगटनाद्वारे जामनेर नगरपालिकेमध्ये दिनांक २३ फेब्रुवारी 
२०१६ रोजीच्या आदेशान्वये नामनिर्देशित सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली असून , सदरची नियुक्ती ही सर्वोच्च न्यायालयात दाखल एस . एल. पी . वर 
होणाऱ्या निर्णयाच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे. नामनिर्देशित सदस्याचे नाव मी खालीलप्रमाणे जाहीर करीत आहे. 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


निवड झालेल्या नामनिर्देशित सदस्याचे नाव 


नगरपालिकेचे नाव 


१ 


अॅड . सितेश मधुकर साठे 


जामनेर 


रूबल अग्रवाल , 
जिल्हाधिकारी, जळगाव. 


जळगाव, १ मार्च २०१६. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, मार्च १० , २०१६ / फाल्गुन २० , शके १९३७ 


आयुक्त महानगरपालिका यांजकडून 

अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर 
वाचा. - महाराष्ट्र शासन , नगरविकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक २००९ / अनौ/ सं - २२ / प्र . क्र . ११६ / नवि . २०, मंत्रालय , मुंबई- ३२ , 

दिनांक १४ ऑक्टोबर २००९ . 
महाराष्ट्र शासन , नगरविकास विभाग , परिपत्रक क्रमांक याचिका २०१५/ सं . क्र . ८७८ / सं. २२/ नवि . ३४ , मंत्रालय , मुंबई-३२ , 
दिनांक ६ जुलै २०१५. 
महाराष्ट्र शासन , गृह विभाग परिपत्रक क्रमांक डीआयएस - ०९१०/ प्र. क्र . ४३४ / वि . शा . १ - ब, मंत्रालय , मुंबई- ३२ , दिनांक १ जुलै २०१५. 

आदेश 
क्रमांक ७०२/ २०१६. - ज्याअर्थी, ध्वनी प्रदूषण (नियंत्रण व नियमन) नियम , २००० च्या कलम ३ ( ५) नुसार मा . आयुक्त यांना असलेल्या 
अधिकारान्वये अहमदनगर महानगरपालिका हद्दीमध्ये शैक्षणिक संस्था, रुग्णालय, न्यायालय इत्यादी ठिकाणी १०० मीटर परिसरात शांतता क्षेत्र म्हणून 
घोषित करण्यात येत आहे , त्याची यादी खालीलप्रमाणे. 
अहमदनगर महानगरपालिका हद्दीमध्ये ध्वनी प्रदूषण (नियमन व नियंत्रण ) नियम , २००० च्या कलम ३ (५ ) नुसार शांतता क्षेत्र घोषित करणेबाबत 

विवरणपत्र 
अ . क्र . इमारत इमारत ठिकाणास नाव असल्यास अशा 

शांतता क्षेत्र घोषित करावयाचा 
वापराबाबत तपशील इमारतीचे, ठिकाणाचे नाव , पूर्ण पत्ता 

परिसर 


TO 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


२ 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


शाळा / विद्यालय 


आठरे पाटील पब्लिक स्कूल , रेणुकानगर , 
एम . आय. डी. सी . , अहमदनगर . 
अभिनव बाल विकास मंदिर , नागापूर , 
अहमदनगर. 
अहमदनगर पब्लिक स्कूल , रेणुकानगर , 
एम . आय. डी . सी . , अहमदनगर. 
जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा , बोल्हेगाव , 
रेणुकानगर, बोल्हेगाव , अहमदनगर . 
जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, रेणुकानगर , 
एम . आय. डी. सी ., अहमदनगर . 
जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, नागापूर , 
एम . आय. डी . सी ., अहमदनगर . 
जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा , ढवन वस्ती , 
भिस्तबाग , अहमदनगर . 
डॉन बॉस्को प्राथमिक शाळा, सावेडी, 
रेणुकानगर , एम . आय. डी . सी ., अहमदनगर. 
डॉन बॉस्को माध्यमिक शाळा , रेणुकानगर , 
एम. आय. डी . सी., अहमदनगर. 
रेणुका एज्युकेशन प्राथमिक शाळा , 
रेणुकानगर, एम . आय . डी . सी ., अहमदनगर. 
श्री . चक्रधर स्वामी पब्लिक स्कूल , बोल्हेगाव, 
अहमदनगर . 
काकासाहेब म्हस्के पब्लिक स्कूल , बोल्हेगाव , 
अहमदनगर . 
एम . आय. डी . सी . माध्यमिक विद्यालय , 
एम . आय . डी . सी ., अहमदनगर . 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्वबाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्वबाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 
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विवरणपत्र-- चालू 
इमारत इमारत ठिकाणास नाव असल्यास अशा 
वापराबाबत तपशील इमारतीचे, ठिकाणाचे नाव , पूर्ण पत्ता 


इमारत ०५ 


शांतता क्षेत्र घोषित करावयाचा 

परिसर 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्वबाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


रामराव चव्हाण माध्यमिक विद्यालय , 
एम. आय. डी . सी . , अहमदनगर . 

ऑक्सीलियम कॉन्व्हेंट प्रायमरी शाळा , 
पद्मावती पेट्रोलपंपासमोर , अहमदनगर . 

ऑक्सीलियम कॉन्व्हेंट माध्यमिक शाळा, 
पद्मावती पेट्रोलपंपासमोर , अहमदनगर. 
काकासाहेब म्हस्के माध्यमिक शाळा, 
एम . आय. डी . सी . , अहमदनगर , 
मनपा शाळा, गांधीनगर , 
बोल्हेगाव , अहमदनगर . 
राघवेंद्रस्वामी विद्यानिकेतन , 
राघवेंद्रस्वामी मंदिर , बोल्हेगाव, अहमदनगर . 
डॉन बॉस्को इंग्लिश मिडियम स्कूल , रेणुकानगर , 
एम . आय. डी . सी ., अहमदनगर . 
सनराईज इंग्लिश प्रायमरी स्कूल , बोल्हेगाव , 
रेणुकानगर , एम . आय. डी . सी ., अहमदनगर . 
मूकबधिर विद्यालय आणि वसतिगृह , 
रेणुकानगर , एम . आय. डी . सी ., अहमदनगर . 
अभिनव प्राथमिक विद्यालय, वाणीनगर , 
नागापूर , एम . आय. डी. सी., अहमदनगर. 
अभिनव इंग्लिश मेडियम स्कूल , 
नागापूर , एम. आय . डी . सी ., अहमदनगर . 
देवेंद्रनाथ माध्यमिक विद्यालय , रेणुकानगर, 
एम. आय. डी . सी. , अहमदनगर . 
सहारा प्रायमरी स्कूल , रेणुकानगर , 
एम. आय. डी . सी ., अहमदनगर . 
समर्थविद्यामंदिर माध्यमिक शाळा , 
प्रोफेसर कॉलनी, सावेडी , अहमदनगर. 
नूतन मराठी पल्बिक स्कूल , नागापूर , 
अहमदनगर . 
आनंद विद्यालय-प्राथमिक विभाग , 
गुलमोहर रोड , सावेडी , अहमदनगर . 
नाथ विद्यामंदिर , वसंत टेकडी, 
पाईपलाईन रोड , अहमदनगर . 
दुर्गादेवी अमरचंद नय्यर विद्यालय , 
नागापूर , अहमदनगर . 
पार्वतीबाई म्हस्के प्राथमिक शाळा , 
नागापूर , अहमदनगर . 
आनंद माध्यमिक विद्यालय , 
गुलमोहर रोड , सावेडी, अहमदनगर . 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्वबाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


TY 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, मार्च १० , २०१६ / फाल्गुन २० , शके १९३७ 


विवरणपत्र -- चालू 


इमारत इमारत ठिकाणास नाव असल्यास अशा 
वापराबाबत तपशील इमारतीचे, ठिकाणाचे नाव , पूर्ण पत्ता 


शांतता क्षेत्र घोषित करावयाचा 

परिसर 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


. 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्वबाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


Ly 


शाळा / विद्यालय 


Y 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्वबाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


समर्थ विद्यामंदिर माध्यमिक शाळा , 
प्रोफेसर कॉलनी, सावेडी , अहमदनगर . 
ना . ज. पाऊलबुद्धे माध्यमिक विद्यालय , 
नित्यसेवा , पाईपलाईन रोड , अहमदनगर. 
काकासाहेब म्हस्के प्राथमिक शाळा, 
टी . व्ही . सेंटर, सावेडी, अहमदनगर . 
एम . ए. साऊ एल. एस . डोळस विद्यामंदिर , 
नागापूर , अहमदनगर . 
ए. पी . स्कूल , अहिल्यानगर , 
अहमदनगर . 
जय बजरंग प्राथमिक शाळा, श्रमिकनगर, 
पाईपलाईन रोड, अहमदनगर . 
एस . बी . अमरचंद नय्यर माध्यमिक विद्यालय, 
श्रमिकनगर , पाईपलाईन रोड, अहमदनगर. 
जय बजरंग माध्यमिक शाळा, 
श्रमिकनगर, पाईपलाईन रोड, अहमदनगर . 
ज्ञानसंपदा इंग्लिश पब्लिक स्कूल , कॉटेज कॉर्नर , 
नगर- मनमाड रोड , अहमदनगर . 
श्री साई इंग्लिश मेडियम स्कूल , 
सावेडी, अहमदनगर . 
महाराष्ट्रा पब्लिक स्कूल , 
सावेडी , अहमदनगर . 
महाराष्ट्रा आर्टस , कॉमर्स, सायन्स 
ज्युनियर कॉलेज , सावेडी, अहमदनगर. 
ज्ञानसंपदा इंग्लिश मेडियम स्कूल , कॉटेज कॉर्नर , 
नगर - मनमाड रोड, अहमदनगर. 
श्री साई विद्यालय , डोकेनगर , 
निर्मलनगर, सावेडी , अहमदनगर . 
कैसर एज्युकेशन सोसायटी प्राथमिक शाळा , 
सोनानगर , सावेडी, अहमदनगर . 
गुरुकुल इंग्लिश मेडियम स्कूल , 
सावेडी , अहमदनगर . 
अंकुर प्राथमिक विद्यालय , 
मुकुंदनगर , अहमदनगर. 
अंकुर प्राथमिक विद्यालय, इंग्लिश मेडियम स्कूल , 
रेणुकानगर , अहमदनगर . 
श्री गणेश बालक मंदिर , 
मुकुंदनगर , अहमदनगर. 
विखे पाटील प्राथमिक विद्यालय , 
मुकुंदनगर , अहमदनगर . 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्वबाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, मार्च १०, २०१६ / फाल्गुन २० , शके १९३७ 


अ . क्र . 


विवरणपत्र-- चालू 
इमारत इमारत ठिकाणास नाव असल्यास अशा 
वापराबाबत तपशील इमारतीचे, ठिकाणाचे नाव , पूर्ण पत्ता 


इमारत ०५ 


शांतता क्षेत्र घोषित करावयाचा 

परिसर 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्वबाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


६२ 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


यशवंत मराठी स्कूल , 
मुकुंदनगर , अहमदनगर . 
जिल्हा परिषद प्राथमिक स्कूल , मराठी, 
फकीरवाडा, मुकुंदनगर , अहमदनगर. 
जिल्हा परिषद प्राथमिक स्कूल , उर्दू, 
फकीरवाडा, मुकुंदनगर , अहमदनगर . 
सावित्रीबाई फुले उर्दू कन्या सोसायटी , 
मुकुंदनगर , अहमदनगर. 
जिल्हा परिषद उर्दू पल्बिक स्कूल , 
दर्गादायरा , मुकुंदनगर , अहमदनगर . 
डॉ. झाकीरहुसेन उर्दू पल्बिक स्कूल , 
मुकुंदनगर , अहमदनगर. 
मौलाना आझाद उर्दूगर्ल्स हायस्कूल , 
मुकुंदनगर , अहमदनगर . 
संत विवेकानंद इंग्लिश स्कूल , 
तारकपूर , अहमदनगर . 
विखे पाटील प्रायमरी स्कूल , 
मुकुंदनगर , अहमदनगर. 
संत विवेकानंद इंग्लिश स्कूल , 
तारकपूर , अहमदनगर . 
इनामदार इंग्लिश महाविद्यालय, 
मुकुंदनगर , अहमदनगर . 
जीवनज्योत इंग्लिश मेडियम स्कूल , 
मुकुंदनगर , अहमदनगर . 
नोबल इंग्लिश मेडियम सोसायटी, 
मुकुंदनगर , अहमदनगर . 
आयडियल उर्दू प्रायमरी स्कूल , 
मुकुंदनगर , अहमदनगर. 
अंकुर माध्यमिक विद्यालय , 
रेणुकानगर, अहमदनगर . 
मॉर्डन चिल्ड्रन अकॅडमी, 
मुकुंदनगर , अहमदनगर . 
पंडीत नेहरू विद्यालय , 
झेडीगेट , अहमदनगर . 
सिक्रेट हार्ट कॉन्व्हेंट प्रायमरी इंग्लिश स्कूल , 
झेंडीगेट , अहमदनगर . 
सिक्रेट हार्ट मराठी प्रायमरी स्कूल, 
झेंडीगेट , अहमदनगर . 
सिक्रेट हार्ट कॉन्व्हेंट हायस्कूल , 
झेंडीगेट , अहमदनगर . 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्वबाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्वबाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्वबाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्वबाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, मार्च १० , २०१६ / फाल्गुन २० , शके १९३७ 


विवरणपत्र -- चालू 


अ . क्र . 


इमारत इमारत ठिकाणास नाव असल्यास अशा 
वापराबाबत तपशील इमारतीचे, ठिकाणाचे नाव , पूर्ण पत्ता 


शांतता क्षेत्र घोषित करावयाचा 

परिसर 


७४ 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्वबाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


७५ 


महाविद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


७७ 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


७८ 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


८१ 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


३ 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


पंडीत नेहरू हिंदी विद्यालय, 
झेंडीगेट , अहमदनगर. 
अहमदनगर कॉलेज , अहमदनगर , 
चांदणी चौक, एस. टी . स्टॅन्ड रोड , अहमदनगर . 
दामोदर विधाते प्राथमिक शाळा , 
बुरुडगावरोड , अहमदनगर . 
विल्यम बुथ हायस्कूल , 
झेंडीगेट , अहमदनगर . 
दामोदर विधाते प्राथमिक शाळा, 
बुरुडगावरोड , अहमदनगर . 
विल्यम बुथ प्रायमरी स्कूल, 
झेंडीगेट , अहमदनगर . 
राष्ट्रीय प्राथमिक विद्यालय, 
स्टेशन रोड , अहमदनगर. 
राष्ट्रीय पाठशाळा माध्यमिक , 
सहकार सभागृहासमोर, स्टेशनरोड , अहमदनगर. 
महानगरपालिका शाळा क्रमांक १६, 
बुरुडगावरोड , अहमदनगर . 
श्री रामकृष्ण इंग्लिश मेडियम स्कूल , 
बुरुडगावरोड , अहमदनगर . 
जिजामाता प्राथमिक शाळा , 
चहुराणा, बुरुडगावरोड , अहमदनगर . 
जिजामाता माध्यमिक शाळा, 
चहुराणा, बुरुडगावरोड , अहमदनगर . 
सावित्रीबाई फुले माध्यमिक शाळा , 
बुरुडगावरोड , अहमदनगर . 
श्रीकांत पेमराज गुगळे विद्यालय , 
बुरुडगावरोड , अहमदनगर . 
श्री रामकृष्ण एज्युकेशन फौंडेशन इंग्लिश स्कूल , 
बुरुडगावरोड , अहमदनगर . 
आदर्श विद्यालय , 
शक्तीनगर, सोलापूर रोड , अहमदनगर . 
जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा , 
केडगाव , अहमदनगर . 
जिल्हा परिषद प्राथमिक उर्दू शाळा , 
केडगाव , अहमदनगर . 
जिल्हा परिषद शाळा , 
शाहूनगर, केडगाव , अहमदनगर . 
जिल्हा परिषद शाळा , 
कांबळेवस्ती, केडगाव , अहमदनगर. 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


८५ 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


८६ 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


८७ 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्वबाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, मार्च १०, २०१६ / फाल्गुन २० , शके १९३७ 


अ . क्र . 


विवरणपत्र-- चालू 
इमारत इमारत ठिकाणास नाव असल्यास अशा 
वापराबाबत तपशील इमारतीचे, ठिकाणाचे नाव , पूर्ण पत्ता 


इमारत । 


शांतता क्षेत्र घोषित करावयाचा 

परिसर 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


१०० 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


१०१ 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्वबाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


१०२ 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्वबाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


१०३ 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा , 
माळीझाप , केडगाव , अहमदनगर . 
जिल्हा परिषद प्राथमिक जगदंबा स्कूल , 
केडगाव , अहमदनगर . 
रेणुका माता स्कूल , 
केडगाव , अहमदनगर . 
महाराणी ताराबाई कन्या विद्यालय , 
केडगाव , अहमदनगर. 
भाग्योदय विद्यालय , 
केडगाव , अहमदनगर . 
जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा 
रेल्वे स्टेशन , अहमदनगर. 
श्री . अंबिका विद्यालय , 
केडगाव , अहमदनगर . 
ए. एन. पी. स्कूल , 
आदर्शनगर, केडगाव , अहमदनगर . 
ए. एन . पी. प्रायमरी स्कूल , 
आदर्शनगर , केडगाव , अहमदनगर. 
राजश्री शाहु बालक मंदिर , 
केडगाव , अहमदनगर . 
महानगरपालिका सो . सा . नं . ४ , 
रेल्वे स्टेशन, अहमदनगर , 
जिल्हा परिषद प्रायमरी स्कूल , 
रेल्वे स्टेशन , अहमदनगर . 
जिल्हा परिषद प्रायमरी स्कूल , 
शिवाजीनगर, केडगाव , अहमदनगर . 
कारमेल कॉन्व्हेन्ट प्रायमरी स्कूल , 
केडगाव , अहमदनगर . 
जगदंबा माध्यमिक विद्यालय , 
केडगाव , अहमदनगर. 
एस . एस. मोटे. एम . व्ही ., 
रेल्वे स्टेशन , अहमदनगर . 
सरस्वती प्राथमिक विद्यामंदिर , 
रेल्वे स्टेशन , अहमदनगर . 
कारमेल कॉन्व्हेन्ट स्कूल , 
रेल्वे स्टेशन , अहमदनगर . 
एन . एम . पी . हायस्कूल , 
रेल्वे स्टेशन , अहमदनगर . 
द आयकॉन पब्लिक स्कूल , 
रेल्वे स्टेशन , अहमदनगर . 


१०४ 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्वबाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


१०५ 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


१०६ 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्वबाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


१०७ 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


१०८ 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


१०९ 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


११० 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


१११ 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


११२ 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


११३ 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, मार्च १० , २०१६ / फाल्गुन २० , शके १९३७ 


अ . क्र . 


इमारत 


विवरणपत्र- - चालू 
इमारत ठिकाणास नाव असल्यास अशा 
इमारतीचे, ठिकाणाचे नाव , पूर्ण पत्ता 


शांतता क्षेत्र घोषित करावयाचा 

परिसर 


वापराबाबत तपशील 


११४ 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


११५ 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्वबाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


११६ 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


११७ 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


११८ 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


११९ 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


१२० 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


१२१ 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्वबाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


१२२ 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


१२३ 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


ओयासीस इंग्लिश मेडियम स्कूल , 
रेल्वे स्टेशन , अहमदनगर. 
सरस्वती माध्यमिक विद्यालय, 
रेल्वे स्टेशन , अहमदनगर. 
डिवाइन ग्रेस स्कूल , 
रेल्वे स्टेशन , अहमदनगर. 
महानगरपालिका सो . सा . नं . २ , 
रिमांड होम , अहमदनगर. 
न्यू मराठी सो . सा . , 
विश्रामबाग , रिमांड होम , अहमदनगर. 
ए. ई. एस. एफ . इंग्लिश, मराठी स्कूल , 
जुने महानगरपालिका कार्यालयाजवळ, अहमदनगर , 
ए . ई. एस . एफ . भाऊसाहेब फिरोदिया स्कूल , 
जुने महानगरपालिका कार्यालयाजवळ , अहमदनगर . 
महर्षी ग. ज. चितांबर माध्यमिक विद्यालय , 
सबजेल चौक , अहमदनगर . 
रूपीबाई बोरा न्यू इंग्लिश स्कूल , 
जुने महानगरपालिका कार्यालयाजवळ, अहमदनगर . 
सरस्वती मंदिर नाईट स्कूल , 
जुने महानगरपालिका कार्यालयाजवळ, अहमदनगर . 
अशोक भाऊ फिरोदिया इंग्लिश मेडियम स्कूल , 
जुने महानगरपालिका कार्यालयाजवळ , अहमदनगर . 
जानकीबाई आपटे मूकबधिर विद्यालय , 
टिळकरोड, अहमदनगर. 
मतिमंद मुलींची शाळा , 
टिळकरोड, अहमदनगर . 
उद्धव अॅकेडमी इंग्लिश स्कूल , 
जाधव पेट्रोल पंपाशेजारी , कल्याण रोड, 
अहमदनगर . 
बालिकाश्रम बालक मंदिर प्राथमिक शाळा , 
बालिकाश्रम रोड , अहमदनगर . 
माणिकताई करंदीकर हायस्कूल ( गर्ल) , 
बालिकाश्रम रोड , अहमदनगर . 
जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा , 
शिवाजीनगर , नेप्तीरोड, अहमदनगर . 
शाहीनी रोज इंग्लिश मेडियम स्कूल , 
कल्याणरोड , अहमदनगर . 
महानगरपालिका भुतकरवाडी शाळा, 
भुतकरवाडी , सावेडी , अहमदनगर. 


१२४ 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


१२५ 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


१२६ 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


१२७ 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


१२८ 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्वबाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


१२९ 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


१३० 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्वबाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


१३१ 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्वबाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


१३२ 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, मार्च १०, २०१६ / फाल्गुन २० , शके १९३७ 


अ . क्र . 


इमारत 


विवरणपत्र- - चालू 
इमारत ठिकाणास नाव असल्यास अशा 
इमारतीचे, ठिकाणाचे नाव , पूर्ण पत्ता 


शांतता क्षेत्र घोषित करावयाचा 

परिसर 


वापराबाबत तपशील 


शाळा / विद्यालय 


२ 


Y 


इमारतीच्या सर्वबाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


१३४ 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


१३५ 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


१३६ 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


१३७ 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


१३८ 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


१३९ 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्वबाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


१४० 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


१४१ 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


१४२ 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


महानगरपालिका शाळा नंबर १७, 
सावेडी , अहमदनगर . 
सखाराम मेहत्रे प्राथमिक विद्यालय , 
सावेडी, अहमदनगर. 
केशवराव गाडगीळ हायस्कूल , 
सावेडी , अहमदनगर . 
जिल्हा परिषद शाळा, 
वैदूवाडी , अहमदनगर. 
विद्या प्रायमरी सरस्वती सेवा हायस्कूल , 
सावेडी , अहमदनगर. 
रेणाविकर विद्यामंदिर , 
वैदवाडी, सावेडी , अहमदनगर . 
शांतीपूर मराठी शाळा, 
सावेडी , अहमदनगर. 
सेंट झेव्हीयर्स इंग्लिश स्कूल , 
सावेडी , अहमदनगर . 
सेंट झेव्हीयर्स हायस्कूल , 
सावेडी , अहमदनगर . 
मार्कंडेय विद्यालय , 
श्रमिकनगर , सावेडी , अहमदनगर . 
रेणाविकर माध्यमिक विद्यामंदिर , 
वैदवाडी, सावेडी , अहमदनगर. 
शांतीपूर मराठी स्कूल , 
सावेडी, अहमदनगर. 
सेंट मोनिका पॅक्टिसिंग स्कूल , 
सावेडी , अहमदनगर . 
महाराष्ट्र बालक मंदिर , 
लालटाकी , अहमदनगर . 
पंचशील विद्यामंदिर , 
सिद्धार्थनगर , अहमदनगर. 
रेसिडेन्सियल हायस्कूल , 
पोलीस हेडक्वार्टरसमोर , अहमदनगर , 
राधाबाई काळे गर्ल ज्युनियर कॉलेज , 
तारकपूर एस. टी . स्टॅन्डमागे, अहमदनगर . 
पेमराज सारडा ज्युनियर कॉलेज , 
पत्रकार चौक, अहमदनगर . 
न्यू आर्टस , कॉमर्स अॅन्ड सायन्स कॉलेज , 
पोलीस हेडक्वार्टरसमोर , अहमदनगर . 
हिंद सेवा प्राथमिक स्कूल , 
तोफखाना , अहमदनगर . 


१४३ 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


१४४ 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


१४५ 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


१४६ 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


१४७ 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


१४८ 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


१४९ 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


१५० 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


१५१ 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


१५२ 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, मार्च १० , २०१६ / फाल्गुन २० , शके १९३७ 


विवरणपत्र -- चालू 


अ . क्र . 


इमारत इमारत ठिकाणास नाव असल्यास अशा 
वापराबाबत तपशील इमारतीचे, ठिकाणाचे नाव , पूर्ण पत्ता 


शांतता क्षेत्र घोषित करावयाचा 

परिसर 


१५३ 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


१५४ 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्वबाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


१५५ 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


१५६ 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


१५७ 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्वबाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


१५८ 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


१५९ 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


१६० 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्वबाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


१६१ 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


१६२ 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


महानगरपालिका शाळा क्रमांक ३, 
रेल्वे स्टेशन , अहमदनगर. 
हिंदसेवा मेहर इंग्लिश स्कूल , 
पटवर्धन चौक, अहमदनगर . 
सिताराम सारडा स्कूल, 
तोफखाना, अहमदनगर . 
दादासाहेब रूपवते विद्यालय, तोफखाना , 
तोफखाना, अहमदनगर . 
हिंद सेवा मेहर इंग्लिश स्कूल माध्यमिक , 
पटवर्धन चौक , अहमदनगर . 
लक्ष्मीबाई भाऊराव पाटील प्रायमरी स्कूल , 
जुनाकापड बाजार , अहमदनगर . 
अहमदनगर उर्दू प्रायमरी स्कूल , 
तेलीखुंट , अहमदनगर . 
लक्ष्मीबाई भाऊराव पाटील माध्यमिक स्कूल , 
जुनाकापड बाजार, अहमदनगर . 
महानगरपालिका शाळा क्रमांक १३, 
मंगळवार बाजार , अहमदनगर . 
अहमदनगर उर्दू हायस्कूल , 
तेलीखुंट , अहमदनगर . 
महानगरपालिका उर्दू स्कूल क्रमांक २२ , 
झेंडीगेट , अहमदनगर . 
क्लेरा ब्रुस प्रायमरी स्कूल , 
झेंडीगेट , अहमदनगर. 
मोडल पॅक्टिसिंग स्कूल , 
झेंडीगेट , अहमदनगर. 
महात्मा फुले माध्यमिक विद्यालय, 
माळीवाडा , अहमदनगर . 
पी . ए. इनामदार इंग्लिश मेडियम स्कूल , 
मुकुंदनगर , अहमदनगर . 
हिराबाई सुर्यवंशी प्रायमरी स्कूल , 
पाईपलाइन रोड , अहमदनगर . 
क्लेरा ब्रुस हायस्कूल फॉर गर्ल्स, 
झेडीगेट , अहमदनगर . 
अहमदनगर बॉईज हायस्कूल , 
झेंडीगेट , अहमदनगर. 
शहीद विठ्ठल भालसिंग ज्युनियर कॉलेज , 
बुरुडगाव रोड , अहमदनगर . 
सविता रमेश हिरोदीया प्रायमरी स्कूल, 
माळीवाडा , अहमदनगर . 


१६३ 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


१६४ 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


१६५ 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


१६६ 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


१६७ 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


१६८ 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्वबाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


१६९ 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्वबाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


१७० 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


१७१ 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


१७२ 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, मार्च १०, २०१६ / फाल्गुन २० , शके १९३७ 


११ 


११ 


अ . क्र . 


विवरणपत्र-- चालू 
इमारत इमारत ठिकाणास नाव असल्यास अशा 
वापराबाबत तपशील इमारतीचे, ठिकाणाचे नाव , पूर्ण पत्ता 


इमारत ०५ 


शांतता क्षेत्र घोषित करावयाचा 

परिसर 


१७३ 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


१७४ 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


१७५ 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


१७६ 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्वबाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


१७७ 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


१७८ 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


१७९ 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्वबाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


१८० 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


१८१ 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


१८२ 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


किशोर संस्कृत प्रायमरी स्कूल , 
जुने मनपा कार्यालयाजवळ , अहमदनगर . 
झकेरीया आघाडी प्रायमरी स्कूल , 
जुने मनपा कार्यालयाजवळ , अहमदनगर. 
अहमदनगर हायस्कूल मराठी माध्यम , 
जुने मनपा कार्यालयाजवळ, अहमदनगर . 
शारदा मंदिर प्राथमिक स्कूल , 
सबजेल चौक , अहमदनगर . 
महानगरपालिका शाळा क्रमांक ११ , 
जुना मंगळवार बाजार , अहमदनगर . 
समर्थविद्यामंदिर , सांगळे गल्ली शाखा, 
सांगळे गल्ली, अहमदनगर . 
१०८ , महंत सुच्चासिंग प्रायमरी स्कूल , 
तोफखाना, अहमदनगर . 
पार्वतीबाई डहाणूकर कन्या शाळा , 
गांधी मैदान , अहमदनगर . 
दादा चौधरी हायस्कूल, 
पटवर्धन चौक, अहमदनगर . 
बालक मंदिर महिला मंडळ , 
दिल्ली गेट , अहमदनगर . 
दादा चौधरी मराठी शाळा , 
पटवर्धन चौक, अहमदनगर . 
लक्ष्मीनारायण शिशु मंदिर, 
बागडपट्टी, अहमदनगर . 
जे . सी . भाईसथ्था नाईट स्कूल , 
पटवर्धन चौक, अहमदनगर . 
समर्थविद्यामंदिर, सांगळे गल्ली, 
अहमदनगर . 
बाई इचरजबाई फिरोदीया , 
नवी पेठ , अहमदनगर. 
बत्तीन पोट्यांन्ना प्रायमरी स्कूल , 
गांधी मैदान , अहमदनगर. 
ए. टी . यु. जदिद उर्दू प्रायमरी स्कूल , 
माणिक चौक, अहमदनगर . 
मोहनलाल रामचंद्र सबलोक प्रायमरी स्कूल , 
गांधी मैदान , अहमदनगर . 
श्री . मार्कंडेय हायस्कूल , 
गांधी मैदान , अहमदनगर . 
ए . टी . यु . चाँद सुलताना हायस्कूल , 
माणिक चौक, अहमदनगर . 


१८३ 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


१८४ 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्वबाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


१८५ 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


१८६ 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


१८७ 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्वबाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


१८८ 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्वबाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


१८९ 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


१९० 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्वबाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


१९१ 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


१९२ 


शाळा / विद्यालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, मार्च १० , २०१६ / फाल्गुन २० , शके १९३७ 


अ . क्र . 


इमारत 


विवरणपत्र- - चालू 
इमारत ठिकाणास नाव असल्यास अशा 
इमारतीचे, ठिकाणाचे नाव, पूर्ण पत्ता 


शांतता क्षेत्र घोषित करावयाचा 

परिसर 


वापराबाबत तपशील 


इमारतीच्या सर्वबाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


१९४ 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


शाळा / विद्यालय प्रगत विद्यालय, नवी पेठ, 

गांधी मैदान , अहमदनगर . 
शाळा / विद्यालय कै . व्ही . एल . कुलकर्णी प्रायमरी स्कूल , 
गांधी मैदान, अहमदनगर. 

फार्मसी महाविद्यालय 
महाविद्यालय कै. काकासाहेब म्हस्के फार्मसी महाविद्यालय , 

बोल्हेगाव फाटा, अहमदनगर . 
महाविद्यालय यशवंत फार्मसी महाविद्यालय , 
नागापूर , अहमदनगर. 

वैद्यकीय महाविद्यालय 
वैद्यकीय महाविद्यालय कै . गंगाधर शास्त्री गुणे आयुर्वेद महाविद्यालय , 

टिळक रोड , आयुर्वेद कॉर्नर , अहमदनगर . 
वैद्यकीय महाविद्यालय कै . काकासाहेब म्हस्के होमिओपॅथी कॉलेज , 

बोल्हेगाव फाटा , अहमदनगर , 
वैद्यकीय महाविद्यालय अहमदनगर होमिओपॅथी महाविद्यालय , 
प्रेमदान चौक, अहमदनगर . 

__ महाविद्यालय 
महाविद्यालय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था , 

बुरुडगाव रोड , अहमदनगर . 
महाविद्यालय मॅनेजमेंट महाविद्यालय , 
स्टेशन रोड, अहमदनगर. 

नर्सिंग महाविद्यालय 
नर्सिंग महाविद्यालय आनंदऋषी नर्सिंग महाविद्यालय , 

आनंदऋषी मार्ग, स्टेशन रोड, अहमदनगर . 
नर्सिंग महाविद्यालय एव्हेंजलिन बुथ हॉस्पिटल नर्सिंग स्कूल , 

जी . पी . ओ . मार्ग, अहमदनगर. 
नर्सिंग महाविद्यालय शासकीय नर्सिंग होम विद्यालय , 

सिव्हिल हॉस्पिटल, अहमदनगर. 
नर्सिंग महाविद्यालय क्रांती नर्सिंग होम महाविद्यालय , 

प्रेमदान चौक, अहमदनगर . 
नर्सिंग महाविद्यालय कै. काकासाहेब म्हस्के नर्सिंग महाविद्यालय , 

बोल्हेगाव फाटा , अहमदनगर . 
नर्सिंग महाविद्यालय प्रयत्न नर्सिंग महाविद्यालय , 

नवलेनगर , अहमदनगर . 
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ه 
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इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


ه 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


ه 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


ه 


م 


इमारतीच्या सर्वबाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


م 


न्यायालय 


ه 


न्यायालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


به 


न्यायालय 


जिल्हा न्यायालय , 
कोर्ट गल्ली , अहमदनगर . 
जिल्हा न्यायालय , 
आनंदी बाजार , अहमदनगर . 
कामगार न्यायालय , 
टी . व्ही . सेंटर , अहमदनगर . 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


سه 


न्यायालय 
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१३ 


अ . क्र . 


इमारत 


विवरणपत्र- - चालू 
इमारत ठिकाणास नाव असल्यास अशा 
इमारतीचे, ठिकाणाचे नाव , पूर्ण पत्ता 


शांतता क्षेत्र घोषित करावयाचा 

परिसर 


वापराबाबत तपशील 


अहमदनगर महानगरपालिका हद्दीतील खाजगी व शासकीय रुग्णालय व हॉस्पिटलची यादी 
हॉस्पिटल / रुग्णालय सुश्रुत प्लास्टिक सर्जरी सेंटर , 

इमारतीच्या सर्वबाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 
हॉटेल सायंतारा , गुलमोहर रोड , अहमदनगर . 
हॉस्पिटल / रुग्णालय सोनार हॉस्पिटल व आयसीयू सेंटर, 

इमारतीच्या सर्वबाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 
कायनेटिक चौक , अहमदनगर . 
हॉस्पिटल / रुग्णालय चिंतामणी हॉस्पिटल , 

इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 
बालिकाश्रम रोड, अहमदनगर . 
हॉस्पिटल / रुग्णालय अक्षय चिल्ड्रन अॅन्ड मॅटर्निटी हॉस्पिटल , इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 

बालिकाश्रम रोड , अहमदनगर , 
हॉस्पिटल / रुग्णालय भैरवनाथ हॉस्पिटल , 

इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 
नागापूर , अहमदनगर. 
हॉस्पिटल / रुग्णालय दीपक हॉस्पिटल , 

इमारतीच्या सर्वबाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 
सावेडी रोड , अहमदनगर . 
हॉस्पिटल / रुग्णालय अनुपमा सर्जिकल , 

इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 
लक्ष्मी कारंजा , अहमदनगर . 
हॉस्पिटल / रुग्णालय निसार हॉस्पिटल व मॅटर्निटी होम , 

इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 
सिव्हिल हडको, सावेडी , अहमदनगर. 
हॉस्पिटल / रुग्णालय झेंडे हॉस्पिटल , 

इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 
तारकपूर बस स्टँडजवळ , अहमदनगर . 
हॉस्पिटल / रुग्णालय धुत हॉस्पिटल , 

इमारतीच्या सर्वबाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 
१५४०, किंग गेट , अहमदनगर . 
हॉस्पिटल / रुग्णालय श्री अंबिका नर्सिंग होम , 

इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 
नगर - पुणे रोड , केडगाव , अहमदनगर . 
हॉस्पिटल / रुग्णालय पाटील हॉस्पिटल , 

इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 
स्टेशन रोड , कोठी चौक , अहमदनगर. 
हॉस्पिटल / रुग्णालय श्रद्धा हॉस्पिटल , 

इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 
सावेडी बस स्टॅन्डसमोर , अहमदनगर, 
हॉस्पिटल / रुग्णालय डॉ. खालकर हॉस्पिटल , 

इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 
प्लॉट नंबर १६- ए, वाय . एम . सी . ए. ग्राऊंडसमोर , 

स्टेशन रोड , साठे कॉलनी, अहमदनगर . 
हॉस्पिटल / रुग्णालय विश्वास नर्सिंग होम , 

इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 
सारसनगर , अहमदनगर , 
हॉस्पिटल / रुग्णालय सांगळे हॉस्पिटल , 

इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 
बुरुडगाव रोड , अहमदनगर . 
हॉस्पिटल / रुग्णालय आनंदऋषी हॉस्पिटल , 

इमारतीच्या सर्वबाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 
माणिकनगर , अहमदनगर . 
हॉस्पिटल / रुग्णालय हेड इंजुरी सेंटर हॉस्पिटल , 

इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 
किंग गेट , अहमदनगर. 
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इमारत 
वापराबाबत तपशील 


विवरणपत्र- - चालू 
इमारत ठिकाणास नाव असल्यास अशा 
इमारतीचे, ठिकाणाचे नाव , पूर्ण पत्ता 


शांतता क्षेत्र घोषित करावयाचा 

परिसर 


TY 


हॉस्पिटल / रुग्णालय 
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हॉस्पिटल / रुग्णालय 
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इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


हॉस्पिटल / रुग्णालय 
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हॉस्पिटल / रुग्णालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


हॉस्पिटल / रुग्णालय 
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LAT 
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हॉस्पिटल / रुग्णालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


जनरल मॅटर्निटी हॉस्पिटल, 
जी . पी . रोड , अहमदनगर. 
पारगावकर मॅटर्निटी हॉस्पिटल , 
टी . व्ही सेंटर जवळ , अहमदनगर . 
सार्थक हॉस्पिटल , 
अमन पाटील रोड, माळीवाडा, अहमदनगर. 
भागिरथी अॅक्सिडन्ट हॉस्पिटल , 
बुरुडगाव रोड , हॉटेल जाणक्यजवळ , 
अहमदनगर . 
जोशी हॉस्पिटल , 
जोशी मंगल कार्यालय , गुलमोहर रोड , 
अहमदनगर . 
थोलार हॉस्पिटल, 
तारकपूर , अहमदनगर . 
मॅटर्निटी व इनटी हॉस्पिटल , 
पाईपलाईन रोड , अहमदनगर . 
साताळकर हॉस्पिटल , 
सातभाई मळा , अहमदनगर. 
जाधव हॉस्पिटल , 
२४४, चौपटी कारंजा , अहमदनगर . 
गरुड हॉस्पिटल , 
सावेडी रोड , अहमदनगर . 
काकासाहेब म्हस्के कामगार हॉस्पिटल, 
बोल्हेगाव , स . नं . १४४ , बोल्हेगाव - नागापूर , 
अहमदनगर. 
श्री साई एन्डोस्कोपी सेंटर , 
दळवी मळा समोर , शिला विहार रोड , 
अहमदनगर . 
पोखर्णा हॉस्पिटल , 
रामचंद्र खुंट , झेंडीगेट , अहमदनगर. 
नम्रता हॉस्पिटल , 
गुलमोहर रोड , कलानगर हाऊसिंग सोसायटी, 
अहमदनगर. 
संजीवनी अॅक्सिडन्ट हॉस्पिटल , 
प्रेमदान चौक, सावेडी , अहमदनगर. 
अॅक्सिडन्ट अॅन्ड मॅटर्निटी हॉस्पिटल , 
सावेडी रोड , अहमदनगर. 
साकार हॉस्पिटल , 
बालिकाश्रम रोड , पोलीस क्वॉर्टरजवळ , 
अहमदनगर . 


हॉस्पिटल / रुग्णालय 
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हॉस्पिटल / रुग्णालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


हॉस्पिटल / रुग्णालय 
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हॉस्पिटल / रुग्णालय 
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अ . क्र . 


इमारत 
वापराबाबत तपशील 


विवरणपत्र-- चालू 
इमारत ठिकाणास नाव असल्यास अशा 
इमारतीचे, ठिकाणाचे नाव, पूर्ण पत्ता 


शांतता क्षेत्र घोषित करावयाचा 

परिसर 
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इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 
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४० 
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४१ 


हॉस्पिटल / रुग्णालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


हॉस्पिटल / रुग्णालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


हॉस्पिटल / रुग्णालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


४४ 


हॉस्पिटल / रुग्णालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


४५ 


हॉस्पिटल / रुग्णालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


संजीवनी हॉस्पिटल , 
न्यू चर्च रोड, अहमदनगर. 
रेणुका नर्सिंग होम , 
बस स्टॉपशेजारी , केडगाव , अहमदनगर. 
बेंद्रे हॉस्पिटल अॅन्ड मॅटर्निटी होम , 
देशमुखवाडी, सर्जेपुरा , अहमदनगर . 
निसळ हॉस्पिटल , 
४३२२ , कोर्ट लेन , अहमदनगर . 
डॉ . टकेवाणी हॉस्पिटल , 
ऑबेरॉय हॉटेलसमोर , अहमदनगर . 
देशपांडे सर्जिकल अॅन्ड मॅटर्निटी हॉस्पिटल , 
पटवर्धन चौक , अहमदनगर . 
मॉडर्नमॅटर्निटी सर्जिकल , 
जुना मंगळवार , अहमदनगर , 
शिंदे हॉस्पिटल , 
बुरुडगाव रोड, अहमदनगर . 
होशिंग हॉस्पिटल , 
मंगळवार बाजार, अहमदनगर. 
चेडे अॅक्सिडन्ट हॉस्पिटल अॅन्ड सर्जिकल 
हॉस्पिटल , विराज इस्टेट, तारकपूर , 
अहमदनगर . 
करंदीकर हॉस्पिटल , 
सिद्धार्थनगर, लालटाकी, अहमदनगर. 
जाधव सर्जिकल हॉस्पिटल , 
तारकपूर बस स्टॅन्डसमोर , अहमदनगर . 
अंचवले हॉस्पिटल , 
कोहिनूर मंगल कार्यालयाजवळ , सावेडी , 
अहमदनगर . 
डॉ . कु -हाडे हॉस्पिटल , 
धन्वंतरी जैन संस्थापकजवळ, सावेडी, 
अहमदनगर . 
श्री किर्तीफॅक्चर अॅक्सिडन्ट हॉस्पिटल , 
मार्केट यार्ड, अहमदनगर . 
चिल्ड्रन हॉस्पिटल , 
३७८३, घुमरे गल्ली, अहमदनगर . 
कल्याणी नर्सिंग होम , 
दिल्ली गेट , अहमदनगर. 
घोरपडे हॉस्पिटल , 
चंद्रमा सार्थ, दिल्ली गेट, अहमदनगर . 


४६ 


हॉस्पिटल / रुग्णालय 


इमारतीच्या सर्वबाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


४७ 


हॉस्पिटल / रुग्णालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


४८ 


हॉस्पिटल / रुग्णालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


४९ 


हॉस्पिटल / रुग्णालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


हॉस्पिटल / रुग्णालय 


इमारतीच्या सर्वबाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


हॉस्पिटल / रुग्णालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


हॉस्पिटल / रुग्णालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


हॉस्पिटल / रुग्णालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, मार्च १० , २०१६ / फाल्गुन २० , शके १९३७ 


अ . क्र . 


इमारत 


विवरणपत्र- - चालू 
इमारत ठिकाणास नाव असल्यास अशा 
इमारतीचे, ठिकाणाचे नाव, पूर्ण पत्ता 


शांतता क्षेत्र घोषित करावयाचा 

परिसर 


वापराबाबत तपशील 


२ 


हॉस्पिटल / रुग्णालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


हॉस्पिटल / रुग्णालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


हॉस्पिटल / रुग्णालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


हॉस्पिटल / रुग्णालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


हॉस्पिटल / रुग्णालय । 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


हॉस्पिटल / रुग्णालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


हॉस्पिटल / रुग्णालय 


इमारतीच्या सर्वबाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


हॉस्पिटल / रुग्णालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


हॉस्पिटल / रुग्णालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


LY 


अनभुले हॉस्पिटल , 
सावेडी रोड , प्रेमदान हॉटेलजवळ , अहमदनगर . 
अकोलकर हॉस्पिटल , 
बुरुडगाव रोड , अहमदनगर. 
साई अॅक्सिडन्ट हॉस्पिटल , 
कृषी क्रांती बिल्डिंग , मर्चेट बँकसमोर , 
मार्केट यार्ड , अहमदनगर . 
डॉ . बागल नर्सिंग होम , 
विराज इस्टेट , तारकपूर बस स्टॅन्डसमोर , 
अहमदनगर . 
सिटीकेअर हॉस्पिटल , 
तारकपूर बस स्टॅन्डसमोर , अहमदनगर . 
गॅलक्सी सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल , 
सावेडी रोड, गायकवाड कॉलनी, अहमदनगर. 
रच्चा चिल्ड्रन हॉस्पिटल , 
७६५, तोफखाना , सिद्धीबाग, दिल्लीगेट , 
अहमदनगर . 
साई सुर्या नेत्र सेवा हॉस्पिटल , 
वर्धमान चेंबर्स , माणिक चौक , अहमदनगर . 
समर्थ अॅक्सिडन्ट हॉस्पिटल , 
जुने भापकर हॉस्पिटल , माळीवाडा , 
अहमदनगर . 
झरेकर हॉस्पिटल , 
न्यू टिकळ रोड, सक्कर चौक, अहमदनगर . 
वाघ हॉस्पिटल , 
रायगड, शिवाजीनगर , बुरुडगाव रोड, 
अहमदनगर . 
नरवडे हॉस्पिटल , 
न्यू टिकळ रोड , सक्कर चौक, अहमदनगर. 
अग्रवाल हॉस्पिटल , 
ओबेरॉयसमोर , सावेडी रोड , अहमदनगर. 
युरोलॉजी हॉस्पिटल , विराज इस्टेट , 
तारकपूर बस स्टॅन्डसमोर , अहमदनगर . 
सुमांगल्य आरोग्य मंदिर हॉस्पिटल , 
चाणक्य हॉटेलसमोर , बुरुडगाव रोड , 
अहमदनगर . 
राज हॉस्पिटल , 
सारसनगर , अहमदनगर. 
देवकर हॉस्पिटल अॅन्ड मॅटर्निटी होम , 
माळीवाडा, अहमदनगर. 


. 


३ 


हॉस्पिटल / रुग्णालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


. 


. 


हॉस्पिटल / रुग्णालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


हॉस्पिटल / रुग्णालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


हॉस्पिटल / रुग्णालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


. 


हॉस्पिटल / रुग्णालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


हॉस्पिटल / रुग्णालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


हॉस्पिटल / रुग्णालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


हॉस्पिटल / रुग्णालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, मार्च १०, २०१६ / फाल्गुन २० , शके १९३७ 


१७ 


१७ 


अ . क्र . 


इमारत 
वापराबाबत तपशील 


विवरणपत्र-- चालू 
इमारत ठिकाणास नाव असल्यास अशा 
इमारतीचे, ठिकाणाचे नाव , पूर्ण पत्ता 


शांतता क्षेत्र घोषित करावयाचा 

परिसर 


७१ 


हॉस्पिटल / रुग्णालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


१२ 


हॉस्पिटल / रुग्णालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


७3 


हॉस्पिटल / रुग्णालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


७४ 


हॉस्पिटल / रुग्णालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


७५ 


हॉस्पिटल / रुग्णालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


७६ 


हॉस्पिटल / रुग्णालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


99 


हॉस्पिटल / रुग्णालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


७८ 


हॉस्पिटल / रुग्णालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


हॉस्पिटल / रुग्णालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


८० 


हॉस्पिटल / रुग्णालय 


जाधव हॉस्पिटल , 
पटवर्धन चौक , आनंदी बाजार , अहमदनगर . 
होडशिळ मॅटर्निटी हॉस्पिटल , विराज इस्टेट , 
तारकपूर बस स्टॅन्डसमोर , अहमदनगर , 
सार्थक हॉस्पिटल, डॉक्टर कॉलनी , 
बुरुडगाव रोड , अहमदनगर . 
बडे हॉस्पिटल , 
ओबेरॉय हॉटेलसमोर , सावेडी रोड, 
अहमदनगर . 
वहाडणे हॉस्पिटल अॅन्ड मॅटर्निटी, 
सिद्धार्थनगर, लालटाकी, अहमदनगर. 
नोबेल हॉस्पिटल, 
धनाजीनगर, प्रेमदान चौक , सावेडी , अहमदनगर . 
स्पंदन हॉस्पिटल , अभियंता कॉलनी , 
नगर - औरंगाबाद रोड , अहमदनगर . 
आय हॉस्पिटल , 
मंत्री बँकेजवळ , दिल्ली गेट , अहमदनगर . 
डॉ . भिडे हॉस्पिटल, विवेकानंद कॉलनी, 
भिस्तबाग रोड, सावेडी , अहमदनगर. 
फिनिक्स हॉस्पिटल , 
मार्केट यार्ड, अहमदनगर. 
फाटके हॉस्पिटल, 
फळे - भाजीपाला मार्केटसमोर , 
कोठी रोड , अहमदनगर . 
पालवे अॅक्सिडन्ट हॉस्पिटल , श्रीराम चौक , 
पाईपलाईन रोड , वसंत टेकडी, अहमदनगर . 
श्री स्वामी समर्थ हॉस्पिटल व प्रसूतीगृह , 
भिस्तबाग चौकाजवळ, कुष्ठधाम रोड , 
सावेडी, अहमदनगर . 
नवोदय हॉस्पिटल , 
प्रेमदान चौक , सावेडी रोड , अहमदनगर . 
तारडे हॉस्पिटल , 
प्रेमदान हॉटेलमागे, सावेडी रोड, अहमदनगर . 
नाईक हॉस्पिटल , 
सावेडी , अहमदनगर . 
स्वास्थ्य हॉस्पिटल, मेडिकल अॅन्ड रिसर्चसेंटर , 
आण्णा भाऊ साठे चौक , लालटाकी रोड , 
अहमदनगर . 
झावरे मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल , 
जुना बाजार, अहमदनगर . 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


८१ 


हॉस्पिटल / रुग्णालय 


इमारतीच्या सर्वबाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


हॉस्पिटल / रुग्णालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


२ 


हॉस्पिटल / रुग्णालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


हॉस्पिटल / रुग्णालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


हॉस्पिटल / रुग्णालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


८६ 


हॉस्पिटल / रुग्णालय 


इमारतीच्या सर्वबाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


हॉस्पिटल / रुग्णालय 


इमारतीच्या सर्वबाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


८८ 


हॉस्पिटल / रुग्णालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, मार्च १० , २०१६ / फाल्गुन २० , शके १९३७ 


विवरणपत्र -- चालू 


अ . क्र . 


इमारत इमारत ठिकाणास नाव असल्यास अशा 
वापराबाबत तपशील इमारतीचे, ठिकाणाचे नाव , पूर्ण पत्ता 


शांतता क्षेत्र घोषित करावयाचा 

परिसर 


हॉस्पिटल / रुग्णालय 


इमारतीच्या सर्वबाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


हॉस्पिटल / रुग्णालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


हॉस्पिटल / रुग्णालय 


इमारतीच्या सर्वबाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


हॉस्पिटल / रुग्णालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


हॉस्पिटल / रुग्णालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


हॉस्पिटल / रुग्णालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


हॉस्पिटल / रुग्णालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


हॉस्पिटल / रुग्णालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


हॉस्पिटल / रुग्णालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


खंडेलवाल चिल्ड्रेन हॉस्पिटल , 
दिल्ली गेट, अहमदनगर . 
सानप हॉस्पिटल, 
तारकपूर बस स्टॅन्डसमोर , अहमदनगर . 
आरोग्यदीप हॉस्पिटल , 
हॉटेल अॅबेरॉयसमोर , अहमदनगर . 
जीवनधारा हॉस्पिटल, थोलार हॉस्पिटल , 
तारकपूर बस स्टॅन्डसमोर , अहमदनगर . 
राऊत हॉस्पिटल , व्ही . एन . देशपांडे 
हॉस्पिटलसमोर,किंग्ज रोड , अहमदनगर , 
डॉ. बडवे अॅक्सिडन्ट हॉस्पिटल , 
किंग्ज रोड , रामचंद्र खुंट , अहमदनगर. 
श्रद्धा हॉस्पिटल, ४४८, चौपाटी कारंजा , 
चितळे रोड , अहमदनगर . 
साई हॉस्पिटल व मॅटर्निटी होम , 
झोपडी कॅन्टीनजवळ , नगर - मनमाड रोड , 
अहमदनगर . 
सिध्दीविनायक चिल्ड्रन हॉस्पिटल , 
न्यू टिकळ रोड , पॅराडाइज जवळ , 
अहमदनगर. 
सुखदा हॉस्पिटल अॅन्ड मॅटर्निटी होम , 
बालिकाश्रम रोड , अहमदनगर. 
विवेक चॅरिटेबल नेत्र चिकित्सालय, 
कोहिनूर मंगल कार्यालयाजवळ , 
अहमदनगर 
साई आर्या हॉस्पिटल , बुरुडगाव रोड, 
चाणक्य चौक , अहमदनगर . 
विघ्नहर्ता जनरल हॉस्पिटल, 
नेप्ती नाका, नालेगाव, अहमदनगर. 
कळमकर हॉस्पिटल अॅन्ड सर्जिकल , 
झोपडी कॅन्टीनजवळ, नगर - मनमाड रोड , 
अहमदनगर . 
आययुएफ सेंटर, 
प्लॉट नंबर ५ , ६, ७ , अमरदीप कॉम्प्लेक्स , 
सर्जेपुरा , अहमदनगर . 
जीवनदीप हॉस्पिटल, विराज इस्टेट , 
तारकपूर रोड , अहमदनगर . 
नाथ हॉस्पिटल व प्रसुतीगृह, 
कल्याण भुवन, टिळक रोड , 
माळीवाडा, अहमदनगर . 


९८ 


हॉस्पिटल / रुग्णालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


हॉस्पिटल / रुग्णालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


१०० 


हॉस्पिटल / रुग्णालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


१०१ 


हॉस्पिटल / रुग्णालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


१०२ 


हॉस्पिटल / रुग्णालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


१०३ 


हॉस्पिटल / रुग्णालय 


इमारतीच्या सर्वबाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


१०४ 


हॉस्पिटल / रुग्णालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


१०५ 


हॉस्पिटल / रुग्णालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, मार्च १०, २०१६ / फाल्गुन २० , शके १९३७ 


१९ 


अ . क्र . 


इमारत 
वापराबाबत तपशील 


विवरणपत्र-- चालू 
इमारत ठिकाणास नाव असल्यास अशा 
इमारतीचे, ठिकाणाचे नाव , पूर्ण पत्ता 


शांतता क्षेत्र घोषित करावयाचा 

परिसर 


१०६ 


हॉस्पिटल / रुग्णालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


१०७ 


हॉस्पिटल / रुग्णालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


१०८ 


हॉस्पिटल / रुग्णालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


१०९ 


हॉस्पिटल / रुग्णालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


११० 


हॉस्पिटल / रुग्णालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


१११ 


हॉस्पिटल / रुग्णालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


११२ 


हॉस्पिटल / रुग्णालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


११३ 


हॉस्पिटल / रुग्णालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


११४ 


हॉस्पिटल / रुग्णालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


आदित्य नेत्रालय, शिवाजी पुतळ्याजवळ , 
मार्केट यार्ड , अहमदनगर . 
पंडित अॅक्सिडन्ट हॉस्पिटल , 
स्टेशन रोड , अहमदनगर . 
संकल्प नवजात शिशु व बाल रुग्णालय , 
सावता लॉज शेजारी, मार्केट यार्ड , 
अहमदनगर . 
साठे बाल रुग्णालय , साठे हॉस्पिटल , 
( बाल रुग्णालय ), अंबिकानगर बस स्टॉपजवळ , 
केडगाव , अहमदनगर . 
पोतनीस नेत्रालय , हॉटेल सागरजवळ , 
पाईप लाईन रोड , अहमदनगर . 
नेत्रदीप आय हॉस्पिटल , 
सो अॅन्ड सो समोर , दिल्लीगेट , अहमदनगर. 
गोरे नाक, कान, घसा हॉस्पिटल , 
रेणवीकर शाळेसमोर , वैदूवाडी , 
सावेडी , अहमदनगर. 
धर्मा चिल्ड्रन हॉस्पिटल , 
गायकवाड कॉम्प्लेक्स , प्रेमदान चौक , 
अहमदनगर . 
साई- सह्याद्री हॉस्पिटल , 
झोपडी कॅन्टीनसमोर , अहमदनगर , 
केअर प्लस हॉस्पिटल , 
आनंदधाम रोड , अहमदनगर , 
यश बाल रुग्णालय, 
एकविरा चौक , अहमदनगर . 
साई समर्थ अॅक्सिडन्ट हॉस्पिटल , 
नागापूर ब्रीज , मनमाड रोड , अहमदनगर. 
धन्वंतरी हॉस्पिटल , 
काकासाहेब म्हस्के रोड , नागापूर , 
अहमदनगर . 
अमत आयुर्वेदिक हॉस्पिटल , 
सोमानी बिल्डिंग , सावेडी रोड , 
अहमदनगर . 
गाडेकर अॅक्सिडन्ट हॉस्पिटल , 
पत्रकार चौक, सावेडी रोड , अहमदनगर . 
भोसले हॉस्पिटल, 
टिळक रोड , माळीवाडा , अहमदनगर . 
लोकसेवा हॉस्पिटल , 
गांधीनगर , नागापूर , अहमदनगर. 
सार्थक हॉस्पिटल , 
कानडे मळा, सारसनगर, अहमदनगर . 


११५ 


हॉस्पिटल / रुग्णालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


११६ 


हॉस्पिटल / रुग्णालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


११७ 


हॉस्पिटल / रुग्णालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


११८ 


हॉस्पिटल / रुग्णालय 


इमारतीच्या सर्वबाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


११९ 


हॉस्पिटल / रुग्णालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


१२० 


हॉस्पिटल / रुग्णालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


१२१ 


हॉस्पिटल / रुग्णालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


हॉस्पिटल / रुग्णालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


१२३ 


हॉस्पिटल / रुग्णालय 


इमारतीच्या सर्वबाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, मार्च १० , २०१६ / फाल्गुन २० , शके १९३७ 


विवरणपत्र -- चालू 


अ . क्र . 


इमारत 
वापराबाबत तपशील 


इमारत ठिकाणास नाव असल्यास अशा 
इमारतीचे, ठिकाणाचे नाव, पूर्ण पत्ता 


शांतता क्षेत्र घोषित करावयाचा 

परिसर 


१२४ 


हॉस्पिटल / रुग्णालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


१२५ 


हॉस्पिटल / रुग्णालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


१२६ 


हॉस्पिटल / रुग्णालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


१२७ 


हॉस्पिटल / रुग्णालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


१२८ 


हॉस्पिटल / रुग्णालय 


इमारतीच्या सर्वबाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


१२९ 


हॉस्पिटल / रुग्णालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


१३० 


हॉस्पिटल / रुग्णालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


१३१ 


हॉस्पिटल / रुग्णालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


१३२ 


हॉस्पिटल / रुग्णालय 


स्नेहदीप सुपर स्पेशालिटी, 
गजानन अपार्टमेंट , सावेडी रोड , अहमदनगर . 
दरंदले हॉस्पिटल , 
बोल्हेगाव , अहमदनगर . 
चहाळ अॅक्सिडन्ट हॉस्पिटल , 
दिल्ली गेट , अहमदनगर , 
काशीद हॉस्पिटल , ओबेरॉय हॉटेल समोर , 
सावेडी रोड , अहमदनगर . 
साईसेवा बाल रुग्णालय , 
श्रीराम चौक, अहमदनगर . 
आरोग्य क्रिटिकल केअर अॅन्ड मल्टीकेअर 
स्पेशालिटी हॉस्पिटल, अहमदनगर. 
ठोकळ हॉस्पिटल , 
तुषार गार्डनमागे , अहमदनगर . 
अहमदनगर अपेक्स मल्टीस्पेशालिटी 
हॉस्पिटल , नगर - मनमाड रोड, सावेडी, 
अहमदनगर . 
श्रीदीप हॉस्पिटल , स्टेशन रोड , 
बडवे पेट्रोल पंपाजवळ, अहमदनगर . 
अंदुरे क्लिनिक अॅन्ड हॉस्पिटल , 
कोर्ट गल्ली, अहमदनगर . 
डॉ . धैर्यशील जाधव हॉस्पिटल , 
पटवर्धन चौक , अहमदनगर . 
साई केअर हॉस्पिटल , 
तारकपूर , अहमदनगर . 
गायकवाड हॉस्पिटल आणि प्रसुतीगृह , 
तपोवन रोड , सावेडी , अहमदनगर. 
बालाजी पीडिअॅट्रिक्स आणि डेंटल हॉस्पिटल , 
घुमरे गल्ली , अहमदनगर . 
पद्मावती हॉस्पिटल , 
पाईपलाईन रोड , अहमदनगर. 
संजीवन हॉस्पिटल , 
ओबेरॉय हॉटेलसमोर , अहमदनगर . 
मातृसेवा हॉस्पिटल , 
न्यू टिकळ रोड , अहमदनगर . 


इमारतीच्या सर्वबाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


१३३ 


हॉस्पिटल / रुग्णालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


१३४ 


हॉस्पिटल / रुग्णालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


१३५ 


हॉस्पिटल / रुग्णालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


१३६ 


हॉस्पिटल / रुग्णालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


१३७ 


हॉस्पिटल / रुग्णालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


१३८ 


हॉस्पिटल / रुग्णालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


१३९ 


हॉस्पिटल / रुग्णालय 


इमारतीच्या सर्व बाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


१४० 


हॉस्पिटल / रुग्णालय 


इमारतीच्या सर्वबाजूने १०० मीटर परिसरापर्यंत 


विलास ढगे , 

आयुक्त , 
अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर. 


अहमदनगर , ४ मार्च २०१६ . 
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